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Museo Nacional de Ciencia y Tecnología para una nación 
que considera la ciencia y tecnología como fundamentales. 



Gabriel Gaytán-Ariza 
gaytan.ariza@gmail.com 



¿Por qué en México no existe un museo nacional dedicado a la ciencia y 

tecnología? 

En este país existen museos nacionales dedicados al arte, estampa, muerte, 

escultura, intervenciones, arquitectura, revolución, tequila, cerámica, máscara, 

títere... ¿cuál es el significado del conjunto de museos nacionales de un país? ¿A 

qué responde el calificar a un museo de 'nacional'? 

El primer museo nacional en México, el Museo Nacional de Historia, se inauguró 

en 1944. El último museo nacional se inauguró en 2007: Museo Nacional de la 

Muerte. Próximamente se inaugurará el Museo Nacional del Maguey y del Pulque. 



Considerando que 1) un museo nacional debe responder a los temas que se 

consideran fundamentales para la nación y 2) a la extensión del territorio que 

comprende el patrimonio del que se ocupa, se presenta: 

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 

www.munacyt.mx 

Munacyt: iniciativa para una nación que considera la ciencia y tecnología como 

fundamentales. 

El Munacyt tiene como misión compartir el patrimonio científico y tecnológico de 

México para el enriquecimiento integral sus usuarios. La fase 1 es un sitio web 

(actualmente en planeación); considera al Sistema Nacional de Investigadores 
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como su colección viva: los científicos pertenecientes al SNI, generadores de 
conocimiento e innovación, 'expuestos' a los mexicanos para conocerlos y 
comprender qué hacen y cómo lo hacen. 
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